«- mit Doppelklemmung (anodisiertes Aluminium) 
« für sicheren Halt und tollen Look. 

« ergonomische Polsterung mit Lüftungsöffnungen 
„Kir-Flow” Handlebar Grip 

« Double termination 

« ergonomic bolstering 

« vent holes 

Länge/lenght: 138 mm 


schwarz/black 
# 090 222 01 
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Ergonomischer Lenkergriff? 
Mit Doppelklemmung und zusätzlicher Soft-PU-Polsterung 
_ _Ergonomic handlebar grip 
Double termination with additional Soft-PU-padding 
Länge/length: 138 mm 


Schwarz-grau/black-grey 
# 090 223.01 


Extrem griffig, besonders stoßabsorbierend orange/orange # 292 904 01 
blau/blue # 292 902 01 
Silikon Super-Grip grün/green #292 903 01 
Antiskidding and shock absorptive schwarz/black # 292 901 01 
gelb/yellow #292 906 01 
Länge/lenght: 130 mm pink/pink # 292 905 01 
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